Según Defensoría Comunitaria de la Salt.d 


La ineptitud e ineficiencia caracterizan 


a la dirección del Hospital Angel Larralde 


Valencia, agosto 11 (REDACTA).- La De- 
fensoría Comunitaria de la Salud considera 
que la ineptitud y la ineficiencia han caracteri- 
zado a la Dirección del Hospital Universitario 
Angel Larralde 

Estos criterios fueron expresados por 
miembros de la Defensoría Comunitaria de la 
Salud, Mirian Galea, Rosa López, Thaís Ro- 
mero y Jesús A. Monsalve, quienes organiza- 
ron una concentración de ciudadanos en el 
áreas de la farmacia del Hual, AJÍ estuvieron 
vecinos de Naguanagua, así como usuarios del 
hospital 

La Defensoría Comunitaria de la Salud es 
una organización no gubernamental que pro 
mueve la calidad de la atención en los centros 
públicos y ayuda a las comunidades a reclamar 


y 200/ 
sus derechos. 

Miembros de esta organización denunciaron 
la falta de servicios básicos en las emergen- 
cias, ausencia de agua, prolongación o suspen- 
sión de las intervenciones, escasez de medici- 
nas en la farmacia e inseguridad a toda hora 
tanto dentro como en los alrededores del hos- 
pital. 

Explicaron que la Defensoría Comunitaria 
de la Salud sigue luchando por un cambio en la 
calidad de la atención que reciben los pacien 
tes que acuden al Hual. 

Pero lamentaron que las quejas no han sido 
escuchadas, a pesar de que han denunciado la 
ensis a nivel de la Presidencia de la República, 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social y en la 
región. (AFM) 


